取扱説明書 


日立リビングサプライ 


家庭用 

ミ谷室暖房専用機 • 脱巧室暖房機 


エッチビーデイー 2 0エス 

の I . 、 HBD-20S 「壁面取付タィプ 

エッチデイ-デイ- 2 2エス 

HDD-22S 面取付タイプ 


このたびは、お室暖房専用機-脱を室暖房機をおホめいただき、まことにありがとうございました。 
この「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しくご使用ください。 

なお、お読みになった後は r 工事説明書」「保記書」とともに大切に保管し、必要なときお読みください。 



Hitachi Living Systems は 
日立リビングサプライの英文社名です。 
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♦このミ谷室暖房専用機•脱衣室暖房機は一般家庭用です。他の用途でのご使用はしなし巧くだごい。思わめ事故の原因となります。 
• この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。 

またアフターサービスもでさません。 

♦地震•火災など緊急時や異甫時には、直ちに HBD -20 S は分電盤の専用ブレーカーを切り、 

HDD -22 S は、電源プラグを抜き、ご使庙を中止してくだごい。 





















































































































ま全のため必ずお守り < ださい 


• ご使巧の前に、この「安全上のごミ主意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 

• ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を 
未然に防止するためのものです。またを意事項は、を害や損害の大きさと切迫の程度を明示する 
ために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」、「ミ主意」に区分しています。 
いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。 


A 警告 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死 t または重傷を負う可能性が想定 
される内容を示しています。 

A ミち意 

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの 
発生が想定される内容を示しています。 


1 


で 


為 


A 

記号は、警告-ミ主意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的なミ主意内容 
(左図の場合は感電注意）が描かれていまず。 


(S) 記号は、禁止の斤為であることを告げるものです。図の中や近くに具体的な禁止内容 
(左図の場合は分解禁止）が描かれています。 

を 

参記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものでず。図の中に具体的な指示内容 
往図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください）が描かれています。 


• お読みになった衡よ、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してくだ立し、。 


f 浴室暖房専用機 （ HBD -20 S ) A ち 

脱巧室暖房機… DD -22 S ) /：\ 1 

を 化 

言 口 

\ 

改造はしない。修理技術者]外の人は、絶対に分瞄- 
修理は行わない。 

発火したり異常動作をしてけ力くをすることがあります。 

の 

運転中及び運転停止後ずぐに吹さ出し□に軸らない。 

やけどをするおそれがあります。 


本体などにぶらごがらない。 

〇 

単丰目交流 1 00 V な外では使用しない。 

の 

落下や転倒して、けがをするおそれがありまず。 

义おや感電•さ如章の原因になります。 

本体の吸い込み□や吹さ出し□に指や物を入れない。 

〇 

有機溶剤やスプレーを本体の近くに置かない。 

爆発や火災の原因になります。 

の 

巧部に軸れたりして、感電、やけど、けがをするおそ 
れがあります。 

力一： r ン、タオル、巧類などの燃えやすいものを近づけない。 

火災の原因になります。 

0 

本体やリモコンに直接水やお湯、カビ取り剤などをかけない。 

さ如章や感電の原因になります。 

戀 


取付工事は販売店•工事店様において、有資格者で 
ある電気工事±のち力嘆施ずる。 

ご自分で取付工事を立れた場合不備があると感電や 
火災、落下の原因になります。 


幼児や自分で操作のでさない方にはリモコンを持た 
せない。 

やけどやな;温やけどをおこすおそれがあります。 

〇 

〇 

フィルター清掃の腳ま、必ず運転停止を確認してか 6 
行う。 

^ つ ァンに手が細れけがをするおそれがあります。 


フ□ントパネルに洗濯物などを引っ掛けない。 

火災や故障の原因となります。 

( S ) 


浴室暖房専用機 （ HBD -20 S ) 璧ち 

本機の電源コードおよび棒端子は絶がに切断しない。 

漏電 • 感電や火災のおそれがありまず。 \ 

アースを確実に取付け、漏電遮断機を設置ずる。 

故障や漏電のとさに感電ずることがありまず。 

運転中し本体から異甫や異臭が感じられたら、使巧 
を中止し分電盤の専用ブレーカーを切る。 

お買い上げの販売店に修理を依頼してくだ古い。異常(\) 

のまま運転を続けるヒ火災や感電の原因になることが v-y 
あります。 

配線工事は電気設備基準や、内線規定に従って行い、 

付属のクランプコネクターを使用ずる。 mm 

漏電•感電や火災のおそれがあります。 » 

配線コードにより線は絶対使用しない。 

漏電•感電や火災のおそれがあります。 V V 

お手入れの際は、必ず分電盤の専用ブレーカーを切り、足元 
にを意し、手袋などで手を保護する。 

不意に動作して、感電、やけど、けがを朽おそれがあります。» 
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脱ホ室暖房機 ( HDD -22 S ) / K ^ 警告 

脱巧ま壁面取付専巧の暖房専田機のため、ミ谷まや他の 
場所には取がけない。 W 9 

感電、义災、故障の原因になります。 

電源プラグを濡れた手で抜さ差ししない。 

感電の願になります。 V ^/ 

電源プラグを抜さ差しするとさは、必ず運転の停止を 
確認してから行う。 (\) 

電原プラグの巧やコンセントが痛み、火災の原因になります。 

運転中に本体から異苗や異臭が感じられたら、使巧を 
中止し電源プラグを抜く。 l \) 

運転を続けると火災や感電の原因になります。 

電源プラグは根元まで確実に差し込む。 

亂込みが楠全ですと、關々発謝こよりか鄉臓になります 。 K 

電源プラグのほこりなどは定期的に取る。 

プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良と mm 
なり、火巧、感電の願になります。 

延長コードは絶対に使田しない。 

コ-ドの発熱寄こより、火災の原因になります。 

電源コードや電源プラグを破壊ずるようなことはしない。_ 

傷つけたり、加工したり、動化のをのせたり、加熱したり、熱器 ) 
具に近づけたり、無里に曲げたり、ねじったり、引っぱったりする y 

と芯線の露出、シヨート、断線により义災•感電の原因になります。 

V 

お手入れの際は、必ず運転の停止を確認してか 6 電源 イ>> 
プラグをなく。 

不意に動作して、感電、やけど、けがをするおそれがあります。 


f お室暖房専用機 ( HBD -20 S ) yjV ぐ ± ^ ^ 

脱巧室暖房機 （ HDD -22 S ) /!\ /王 * 局^ 

運転中にフ□ントパネルをはずさない。 

感電、やけど、けがをずるおそれがあり (\) 
まず。 、ッ 

高温になる場所（同囲温度 40 で 
な上)で使巧しない。 

モーターの寿命を早めたり、な(障の V y 
原因になります。 

使い初めは十分換気をずる。 

初めてご使用になるとさは、煙 
や染料のニオイなどが出ること _ 
がありますが異常ではありませ mm 
ん。そのままお使いくたさし、。 

使用にとちない出なくなります 
が、煙やニオイが出た場合は十 
分換気してご使巧ください。 

強い振動や衝撃を与えない。 

ヒーターが破損し、感電やガフス破片 
によりけがをするおそれがあります。 

ヒーターの熱を直接受ける場所に 
物を置かない。 

熱に弱い物は本体吹き出し □ 

力\ら 50 cm な上離してくだごい。 (\) 
変形•変質•変色の原因になりま' 

す。シヤンプーやボディソープ等の 
中身が出る事があります。 

長時間身体の同じところを暖め続けない。 へ^ 

やけどや低温やけどのおそれがあります。 V V 

巧類乾燥などの用途には使わ 
ない。 ベ、^ 

加熱して、火災のおそれがあ 
ります。 

涼風を長時間身体に当てない。 

健康を害するおそれがあります。 V V 

ヒーターを直接見つめない。 

目に悪影響を与えるおそれがありまず。 \3/ 

人感オートで運転中は脱巧室- 
浴室のドアは閉める。 

センサ-が感巧し運転が開始する sp 
ぉそ W ぁリます。 、一 

スチームサウナ付のミ谷室や 
温泉では使わない。 ^ A 

古如章の原因になります。 

ヒーターを指や棒などで軸らない。 ィ^ 

ヒ-夕-の寿命を早めたり、故障や破損、 •• 
やけどの願になります。 


浴室暖房専用機 （ HBD -20 S ) 

ミ主意 

\ 

長時間使庙しない場合は、分電盤の専用ブレーカーを切る。 

雷が発ましているときは、ずぐに運転を中止し分電盤のブレーカーを切る。 

A 

漏電や义災の原因になります。 

故障の原因になります。 



脱巧室暖房機 ( HDD -22 S ) /K ミ t 胃 

電源プラグを巧くときは、電源コード 
を持たずに、電源プラグを持つ。 

コ-ドが傷つきシヨ-卜して、火災や感 WW 
電の原因になります。 

長時間使用しない場合は、電源 
プラグを巧く。 

漏電ゃ义災の删になります。 

雷が発をしているとさには、 

ずぐに運転を中止し電源プ 
ラグを抜く。 Vv 

古如章の原因になります。 


A 長年ご使用のミ谷室暖房専用機 • 脱巧室暖房機の点検を！ 

ご使用の際、 
このよラな 
症状はあり 
ませんか？ 

♦ 運転開始後回転音がで規則に 
聞こえたり回転しない。 

参運転中に異常音がしたり振動がある。 
♦ 異臭がずる。 

♦ その他、異常を感じる。 

► 

ご使用 
中止 

このような症状のときは、使巧を中止し、 
故障や事故の防止のため、運転を停止し、 
分電盤の専用ブ レーカーを 切る、または 
コンセントから差し込みプラグを抜いて、 
必ずお買い上げの販売店または工事店に 
点検•修里を依頼してくださし、。 


愛情点検 


口 
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る部の名称、 



フ□ント八ネル 


吸込 □•フイルター 



吹出 □ 


(600 WX 2 本） 


本体操巧部 


ワイヤレスリモコン HD - RM 1 


本体操作部 


暖房運転ボタン 
( P 4 参照） 


人感才ート運転/ 
タイマー (1 ‘2‘3時間） 
ボタン 
( P 5 参照） 


停止ボタン 

運転を停止します。 



発信部 

本体受信部に向けて 
操作してくだごい。 


涼風運転ボタン 
( P 4 参照） 


弱風ランプ（緑） . 


タイマー運転ランプ(白） 
センサー感知ランプ(白） 
从感才ート時） 


風量切替ボタン 

暖房•涼風運転のとき 
弱/強の風量調整が 
でさます。 

( P 4 参照） 


—乾電ミ也部镇面） 

単4乾電お X 2本を 
使庙します。 

( P 8 参照） 


( P 5 参照） 

運転ボタン 
( P 6 参照） 

停止ボタン 
( P 7 参照） 

本体受信部一! 


風 量 

\弱 強 

1 2 3人感才-卜 

，運転，，人感;— 

タイ7- 




Hitachi し ivina Systems 




ミ主意 


強風ランプけ登） 


人感オート 
運転ランプ(青） 
*5 参照） 

'人感才ート運転/ 
タイマーボタン 
( P 6 参照） 


人感センサー 


参 IJ モコンを本体に向けて操作し、本体の受信音（ピッ、ピーなど）が鳴ったことを確認してくだ古い。 
•リモコンの単4乾電池X2本の入れ替えは、必ず2本同時におこなってください。古い乾電池と混ぜて 
使用しますと発熱、破損、液漏れなどのおそれがあります。 
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運乾のしかた 


暖房運転 


を押ずと、暖房運転を開始します。 
巧ずごとに、 


1200 WI 600 W 


の切り替えができまず。 


2 ( 51 !) を押ずごとに、国^の順に風量が切り替わりまず。 


を押ずごとに、 6-0-0- 


人感オート 


I の順に 

タイマー運転、人感才ートに切り誓りまず。 （ P 5 参照) 
4 を}甲すと運転は停止しまず。 

を再度押すと、前回の設定内容で運転します。 


♦事前に暖房運転でミ谷室•脱ホ室を暖めることをおすすめします。 


を意 


♦ヒーター ON の状態から停止する場合は、約20秒間の弱風で冷却運転後停止します。 

♦暖房運転時は必ずドアや窓を閉めてください。 

•暖房運転は';谷室 • 脱衣室のにさ、気密性、断熱性、室温、外気温により、';谷室 • 脱を室が十分暖まらない場合が 
あります。 

♦ミ谷室•脱衣室に換気扇がある場合は運転を止めてください。暖房能力が落ちます。 

•温風が直接身体にあたると気化熱の関係で肌寒く感じることがあります。その場合は弱風運転にしてください。 


军友(冷房•換気機能はありません) 


グ を巧ずと、涼風運転を開始します。 X ヒーターは 点なしません。 

2 (!!!) を巧ずごとに、国^の順に風量が切り替わりまず。 



を}甲すごとに、旦 H 


人感オート 


の順に 


タイマー運転、人感才ートに切り替りまず。 （ P 5 参照) 
4 を押ずと、運尉ホ停止します。 

夕を再度押すと、前回の設定内容で運転します。 


参本体の正面に立って直接風が身体にあたるようにしてくださし、。風が直接身体にあたると気化熱 
の関係で涼しく感じまず。 

♦浴室•脱衣室に換気扇がある場合には、本機と併用ずると効果的でず。 

4 








































運転のしかた (つづき) 


タイマー/人感才ートの設定 


を}甲すごとに、6^をか!^ HS に切り誓わり、 
タイマー運転(ランプ白）、人感才ート運転(ランプ青)を 


設定できます。 


タイマー運転 
(ランプ：白） 


風量 

弱 

強 

1 1 1 

/ 12 

3人 B ォ-へ 

運転 

人感 




人感オート運転 
(ランプ:青） 



人感才—卜人感センサーにより常に人の動きを感知していまず。 


i 人感オート運転時に人の動きを 
^感知ずると、「センサー感知ランプ J 
が点!なし(人の動きに連動ずるため 
点滅して見えまず)、運転を 
開始します。 

2 人力艰出ずると約1分で 
仁 運転が停止します。停止中は、 


風量 

弱 強 

が 

の& 2 3人感朴 


点 t 了） 


運転 人感， 

'' ィ 'S 

タイマー 


雷 




圍 

運転 

切 

入 

約1分後切 

センサー感知 
ランプ 

1 

〇 

消灯 

ん 
-0- 
< 1、 

点な 

〇 

消な 

人感センサー 



弱/強風ランプが点滅しまず。 


1人感才ート詳細設定从力 《 退出してから運転力 《 停止ずるまでの時間の変動 


/本体操作部^ (人 感）を同時に約3秒長巧しします。 

タイ7— 

「弱 J ランプが点滅しまず。 

ム 感）を}甲ずごとに、1 一2一3分に切り替わりまず。 

タイ7- 

3 ^を約3秒長巧して設定を完了させまず。 


本体操作部 



運乾 人感 


雷 



ミち意 


♦人感才ート運転は常に人の動きを感知しているので、動きが少ない場合、センサー感知ランプは 
消なします。センサー感知ランプの消灯が約]分な上続くと運転が停止する場合があります。このよう 
な場合は本体に向かって手をふるなどすると、センサー感知ランプが点灯し運転が再開されます。 
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本化で操作ずる場合 


リモコンと同じ操作を本体操作部でも行えます。 


1 @を巧ずごとに、 
^ @を巧ずごとに、 



3 を巧ずと、運転は停止します。 


ミ主意 


参高いところでの作業となりまずので、足場には千分注意してください。 

参本体にて操作する場合、運転によりヒーターが点灯しがしますので、やけどなどに十分ご注意ください。 






















お手入れのしかた 


f A > 年 ■ait ^ 

/!\左 音、 

♦お手入れは、本体が;令め 
てから行う。 

やけどのおそれがあります。 

〇 

♦お手入れは、足元に注意 
し、手袋などで手を保護 
してから巧う。 

感電、やけど、けがをする 
おそれがあります。 

Q 

• ヒーターを 指や棒などで 
触6なし、。 

ヒーターの寿命を早めた 
り、故障や破損の原因1こ 
なります。 

〇 

♦高いところでの作業とな 
りまずので、足場には十 
分注意をして作業して< 
ださい。 

〇 


r お願い 

\ 

♦アルコール、ベンジン、シ 
ンナー、み力巧粉、科を洗 
剤、科学ぞうさんなどは 
使用しない。 

〇 

•台所巧中性洗剤をうす 
めて使田ずる。 

〇 

♦お手入れ後、熱による 
乾燥はしない。 

変形、変色の原因になり 
ます。 

〇 


f A 警告 1 

参お手;け1の際は、必ず運転停止 
を確認してから HBD -20 S 
は分電盤の専巧ブレーカーを 
切る。 HDD -22 S は電源プラ 
グを抜く。 

で意に動作して、やけどをし 
たり、感電の原因になります。 

€ 

参運転停止後、すぐにフ□ント 
パネル吹出□などの本体に 
軸れなし、。 

やけどのおそれがあります。 

〇 


参本体やリモコンに直接水やお 
湯、カビ取り剤などをかけない。 

古畑章の原因になります。 

〇 


参分電盤のブレーカーや電源プ 
ラグを濡れた手でさわらなし、。 

^感電のおそれがあります。 

〇 

* 


ヒーター周辺や本体内部の清掃は、お買い上げの販売店にご相談くださし、。 


本体の清掃 


♦本体表面のほこりは、掃除機で吸い取ってくださし、。 

♦うずめた台所用中性洗剤をつけた布をしぼり、 

本体をよく拭いてから、乾いた柔らかい布で扫:いてくださし、。 


r フイルターの清掃 



/フィルターの外し方 


2 フィルターのお手入れ 


フ□ントパネルの上部のつまみに 
指をかけて矢印の方向に引っ張って、 
フイ ルターを フ□ントパネルから 
はずしまず。 

(ほこりの落下に気をつけてくだごし、) 



3 フィルターの取り付けかた 

フイルターをフ□ントパネルの上部に 
最後まで差し込んでくだごい。 



① 掃除機でほこりを吸い取る。 

② 台所用中性洗剤をうすめためるま湯に浸し、 
tK 洗いしたあと、からぶきをして 

tK 滴をよくふきとる。 

※熱による乾燥はしないでください 
(変形、変色の原因になります） 
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» 障かな？と思ったら 


◎修理を依頼方れる前に下記の項目をご確認ください。いずれの場合にもあてはまらない場合には、 
型式とともにお買い上げの販売店または、1 ] ページのごホ目談窓□にご連絡ください。 


, 症状 ^ 


処置方法 , 




運転しなし、 

停止状態から©ボタンを 
巧しても、本体の弱/強風ランプが 
点滅 （3 回）しない 

► 

① 停電 

② 分電盤の専田ブレーカーカ巧]れている 

③ 電源プラグカ艰けている 

► 

① 電源が復帰するまでまってください。 

② 分電盤の専用ブレーカーを入に 
してくださし、。 

③ 電源プラグを差し込んでくださし、。 

f N 

リモコン操作ボタンを 
押しても運転しなし、 

V J 

► 

① 電池の入れ方（©©の方向)力； 

間違つている 

② リモコン電ミ也力《消耗している 

③ リモコンを本体受信部に向けていない 

► 

① 電池を正しく入れ直してください。 

② リモコンの電池を交換してくださし、。 

③ リモコンを正確に本体受信酣こ 
向けて < ださし、。 

リモコンが正常に動作しなし、 

!► 

①リモコンの故障 

► 

①新しいリモコンをお買い求めくださし、。 

/ S 

人感才ート運転中に運転が止まる 
人感センサーが働かない 
(センサーランプが点なしていない） 

V _ ) 

► 

① 人感センサー使用中に人の動さが 
止まつてし、る 

② 人感才ート運転になつていない 

③ タオルなどセンサーをさえざるものが 
ちる 

► 

① 本体センサーに向かって大きく手を 
振るなどしてくださし、。 

② を}甲して人感オートに 
設定してください。 

③ 障害物を取り除いてくださし、。 


正常にならない場合は使用を中止し、お買し^げの販売店に修理を依頼してください。 


リセットのしかた 


U モコン 


本体操作部の^を約10秒長}甲しして < ださし、。 

♦高いところでの作業となりますので、足場には十分を意してください。 

乾電池を一度抜いて再度入れてください。このとき、電池夕ーミナル部に破損’サビ’ 


巧れびないか確認してくだごい。 

^ XU セツト後の設定は工場出荷時にもどります。 


」 

r 通電確認のしかた 


― N 

本体力《停止している時に、本体操作部の 攀 または、 
リモコンの iMBI を}甲すと、本体操作部の 
弱/強風ランプが3回点滅し通電の確認ができます。 

^ 1 pi 尋 1 夕 

区 ( lij — こ 強)- 

(点; 顾 ） 12 3人感ォ十 



乾電池の入れち 


① リモコン裏面の電池フタ固定ねじをコインやマイナスドライバーなどでまわしフタを開けてくだごし、。 

② 付属の単4乾電池 (LR03) を2本入れて再度電池フタをしてください。 

参©©は正しくいれてくだごい。 


A 警告 
0 


♦乾電池は巧電しないでくださし、。 

発熱、破損、液漏れにより义災やけが、周囲を巧損する原因になります。 

♦乾電池交換のとさは、必ず2本同時に新しい単4乾電池に交換する。 

古し唯電池と混ぜて使用しますと発熱、破損、液漏れなどのおそれがあります。 

♦万一、乾電ミ也から漏れた液力巧膚や巧類に付着した場合は、きれいな水で洗い流し、目に入ったときは 
きれいな水で洗った後、ただちに医師の治療を受けてください。 

参長時間使巧しない場合は、乾電ミ也を取り外しておいてくださし、。 
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この製品は日本国内ま庭用でず。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、 
アフターサービスち でさません。 


型 ま 

ミ谷室暖房専田機 ( HBD -20 S )/ 脱を室暖房機 ( HDD -22 S ) 

消費電力 
( W ) 

定格周波数 

50 Hz 

60 Hz 

運 

転 

ち 

1 

ド' 

暖居 

600 W (弱） 

615 

61己 

600 W (強） 

620 

620 

1200 W (弱） 

1215 

1215 

1200 W (強） 

1220 

1220 

涼風 

(弱） 

15 

15 

(強） 

20 

22 

騒音 
(d b ) 

暖房•涼風（弱） 

33 

暖房-涼風（強） 

46 

本体 

適用面積目安 

HBD -20 S ： システムバス：〜 1.5 坪まで在来工法:〜1.日坪まで 
HDD -22 S ： 〜 1.5 坪まで 

待機電力量 （ W ) 

0.5 

外形寸法 (mm) 幅 X 奥斤き X 高さ 

525 x 130 x 204 

質量 （ kg ) 

約 3.7 

ヒーターち式 

グラフアイトヒータ ー(600 WX 2 本 =1200 W ) 

運転時間設定 

切タイマー：（1 -2 ‘3時間)、人感オート 

電源 

単相交流 ]00 V (50/60 Hz ) 

電源コード長さ 

HBD -2 日 S : VCT 2.0 x 3 な約 120 cm 

HDD -22 S ： VCTFK 2.0 mmx 2 お約 250 cm 

リ亡コン 

( HD - RM 1) 

外形寸法 (mm) 幅 X 奥行さ X 高さ 

43 x 18 x 145 す J レダーを|1を< 

質量 （ g ) 

約6日 （ 1 J モコン本体)、約17柿ルタ'-) 

方式 

生を防水型ワイヤレスリモコン （1 ち向送信） 

電源 

単4乾電池に本） 
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保証とアフターサービス(必ずぉ読みくださし、) 


アフターサービス等について、おわかりにならないとさは、お買い上げの販売店かご相談窓口 
( c ^ ll ページ)にお問合わせください。 


〇保証書 


保証書は、必ず「お買し^げ日 • 販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から 
受け取ってし化だき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。 


(本体同捆) 


IJ を聲竭固をを宣いよげ9弓かう1をです皆！ 

■品名 参ご住巧 (付おの目印を合わせて蜘らせください) 


連絡して 
いたださたし、 
内容 


•型ま ♦お名前 

参お買い上げ年月日 参電話番号 

•巧障の状況 ♦訪問希望曰 


0修理を依頼される 
ときは I 出張修理： 


保証期間中 


修理に際しましては保証書をご提示ください。 

保証書の規定に従って、販売店が修巧させてしすこださます。 


保証期間経過後 


修理ずれば使用できる場合口ま、ご希望により修理させて 
いたたさます。 


©補修用性能部品の '浴室暖房専用機.脱衣室暖房機の樓雕能部品を製造巧ち切り後6年間輔していまず 

保有期間 •補修用性能部品とは、テの商品の機能を維持するために必要な部品でず。 


〇ご転居されるとさは 


ご転居によりお買い上げの販売店のアつターサービスを受けられなくなる場合は、 
前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させて 
いたださます。 


修理料金=技術料+部品代+出張料です。 


©修理斜金のし<み 


技術料 

診断、部品交执調監修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の 
人件費、技術教育費、測を機器などの設備費、一般管理費などが合まれています。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯する部材等をさむ場合もあり 
ます。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用でず。別途、駐車料金をいた 
だく場含があります。 
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ご♦目談窓口 


家電品についてのごホ目談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


修理などァフターサービスに関するご相談は 

エコーセンターへ 

TEL 0120 -3121-68 
FAX 0120 -31 21 -87 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 


お客様相談窓口へ 

TEL 

0120 -8802-28 

FAX 

03-3260-9739 


保証期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示ください。保証書の記載内容に基づい 
て修理させていただきます 0 

保証期間が過ぎて 
いるとさとは 

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていた 
たさまず。 

保証期間 

お買い上げの曰から]年です。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にてる地区のサービスセンターをご紹介させていたださます。 

• お客様が稱社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。 
• ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社や協力会社に個人居報を提供し対応ごせていただくことがあります。 
• 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことがあります。 

• 保証期間中の修 I 里依頼時は、保証書をご提示ください。 


愛情点検 



A 長年ご使用の浴室暖房専用機 • 脱ホ室暖房機の点検を！ 

ご使用の際、 
このよラな 
症状はあり 
ませんか？ 

♦ 運転開始後回転音がず規則に 
聞こえたり回転しない。 

♦ 運転中に異常音がしたり振動がある。 
• 異臭がする。 

• その他、異常を感じる。 

► 

ご使巧 
中止 

このような症状のときは、使用を中止し、 
故障や事故の防止のため、運転を停止し、 
分電盤の専用ブレーカーを切る、または 
コンセントから差し込みプラグを抜いて、 
必ずお買い上げの販売店または工事店 
に点検 • 修理を依頼してください。 


本書および本機の使田によりをじた損失、逸失利益または第兰者からのいかなる請ボについても当社では一切その責任を負いかねます 
ので、あらかじめご了承ください。改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また商品のを調は、印刷のため異なる場合 
もあります。あらかじめご了承くだごい。 


お買上げ 
販売店名 

巧己 田 

お買上げ 
年月日 

年月日 

取付け 
工事会社 

■ Hi ■耳 
巧日 田 

型式 


製造番号 
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# 株式会社日立リビングサプライ 

〒162-0814東京都新宿区新小川巧 6-29 (ァク□ポ U ス東京） 
TEL03 (3260) 9611 
FAX. 03 (3260) 9739 
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